Oh, mein Papa 


Oh, mein Papa, zu mir war er so wunderbar, 
oh, mein Papa, zu mir war er so gut. 
Niemand konnt’ sein so milde und so liebenswert, 


oh, mein Papa, verstand mich immer gut. 


War der Tag vergang'n, 
nahm er mich stets auf seine Knie, 
lächelte mich an, 


mein Weinen wurd‘ zu Lachen. 


Oh, mein Papa, so witzig und bewundernswert, 


stets irgendwie lustig auf seine Art. 


Oh, mein Papa, zu mir war er so wunderbar, 


in meinem Herzen tief, ich heute ihn vermiss. 


War der Tag vergang'n, 
nahm er mich stets auf seine Knie, 
lächelte mich an, 


mein Weinen wurd‘ zu Lachen. 


Oh, mein Papa, zu mir war er so wunderbar, 


in meinem Herzen tief, ich heute ihn vermiss. 


Oh, mein Papa, oh mein Papa. 
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